emer. inzynier Rady Powiatowej w Mielcu 


przezywszy lat 78, po dlugiej a ciezkiej chorobie, opatrzony sw. Sakra- 
mentami, zasnal w Panu dnia 6 wrzesnia 1932 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
we czwartek dnia 8-go b. m. o godzinie 5-tej po południu, o czem zawiadamia w smutku pogrążona 


rodzina. 


NABOZENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w piątek dnia 9 b. m. o godz. 8' rano w kościele św. Mikołaja przy ul. Kopernika. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 


JAN A WOLNEGO Orukarnia Związkowa w Xrakcwie, Mikełajska 13 
Kraków, pl. Szczepański L. 2. — Tel. 103-31. 


